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Dr FRAN CISZEK MIECZYSLAW 


starszy lekarz miejski 


przeżywszy lat 58, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 5-go lipca 1931 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środę dnia 8 b. m. o godzinie 4 po południu. 


O stracie Najdroższego Męża i Ojca zawiadamia Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych 
w głębokim smutku pozostała żona z synem. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 9 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Anny. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13: 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 
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